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PHONOLA RADIO - Modd, 5512 A/B } 5517 A e 5518 • Medio divise e cinque band© onde corte. 5512 B radiofotiografo: 5518 altopur- 
lanle M 201. MF a 470 kc. Placca finale 270 V, schermo 250 V. Alt re placche 250 V, schermi 90 ¥, Uscila fi W. 















































































































